TYPICAL  ESTER-FRACTIOXATTOX  DATA

(d) Calculated Composition of Total Milk Fat Acid*
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Analytical Characteristics of Original Milk Fat (including Unsaponifiable Matter)

CALCULATED FROM DATA     DETERMINED ON ORIGINAL
IN (d\ TABLE 105                            FAT

Saponification equivalent                           253-8                                    252-9

Iodine value

46-7

46-9